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AN SIKORSKI 


organista i były dyrektor muzyki przy kościele Najśw. Panny Maryi, 


przeżywszy lat 69, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Nakramentami, 
zasnął w Panu dnia 25 stycznia 1890 r. 
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Stroskana żona wraz z córkami zapraszają Przyjaciół i Znajomych na exportacyę 

zwłok we wtorek dnia 28 stycznia b. r. o godzinie 10 rano z domu pod 1.5, Plac 

Marjacki do kościoła Najśw. Panny Maryi, zkąd po odprawionem nabożeństwie na 
miejsce wiecznego spoczynku odprowadzone zostaną. 


Z drukarni A. Słowskiego w arakowie — ul. Floryanska Nr. 31 


